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Protected water supply
				Electrification
		(Numbei of
	Connections)
	SI No

Method of disposal of night soil
	Source of supply
	System of storage with Capacity (m 1,000 Litres)
	Fire fighting serv ce
	Damest'c
	Indus trial
	Comma r cial
	-    Road    Others Lighting (Points)
	
(H)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17,
	(18)      (19;
	(1)

WB
	T
	IG (4.200)
	Yes
	8,629
	170
	2,164
	M67       138
	1

WB
	T
	IG (1,800)
	Anantapur
	3,192
	112
	753
	497       135
	2


	
	
	(40Kms )
	
	
	
	
	

WB
	W,TW
	IG (227)
	Guntakal
	1,025
	25
	340
	279        70
	3


	
	BWP (14)
	(30 Kms )
	
	
	
	
	

WB
	T
	IG (1,400)
	Yes
	3774
	85
	1.294
	734        36
	4

WB
	T
	10(1,800)
	Yes
	3,914
	101
	1,459
	930        82
	5

WB
	W
	
	Hmdupur
	2,366
	59
	878
	719        27
	6


	
	
	(85 Kms-)
	
	
	
	
	

WB
	T
	OHT (205)
	Anantapur
	1,356
	32
	350
	350
	7


	
	
	(58 Kms.)
	
	
	
	
	

WB
	TW
	BWP (65)
	Hmdupur
	970
	16
	209
	213        61
	8


	
	
	(30 Kms)
	
	
	
	
	

WB
	T
	IG (2,100)
	Bellary
	1,785
	83
	418
	375      360
	9


	
	
	(Karnataka)
	
	
	
	
	


	
	
	(48 Kms)
	
	
	
	
	

WB
	T
	OHT (1,800)
	Yes
	2,571
	65
	831
	528      134
	10

WB
	T
	OHT (540)
	Anantapur
	1,186
	42
	340
	447      ..
	11


	
	
	(52 Kms)
	
	
	
	
	

